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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Openbaar exploot 


Bij exploot van 26 augustus 2016 heb ik, J. Hardeman gerechtsdeurwaarder te Ede, ten verzoeke van 
Fit For Free 40 B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan CHIVERAILY RAVENIQUE JOSTA 
IMANSOERADI, geboortedatum 4 februari 1994, voorheen wonende te Hoofddorp , thans zonder be¬ 
kende woon-of verblijfplaats in Nederland of daarbuiten, betekend de grosse van het vonnis d.d. 28 
juli 2016 door de Kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam gewezen en uitge¬ 
sproken. 


Een afschrift van dit exploot kan door betrokkene onder overlegging van een geldig legitimatiebewijs 
worden verkregen ten kantore van onderstaand gerechtsdeurwaarderskantoor. 
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